162                                           Zebntes Capitel.
Eine gewisse Aehnlichkeit mit der Kankine-Dupre'schen Formel hat die gleichfalls aus der thermodynamischen Grleichung 28) auf Seite 429 des ersten Bandes unter Zuhiilfenahme von einer Reihe von Vernachlassigungen ableitbare Pictet'sche Formel
18)
Eine zweite Klasse von Formeln ist aus gewissen Ansichten iiber die Constitution der Fliissigkeiten und Darnpfe und iiber die Wirkung-der Warme auf die Substanzen abgeleitet. Hier koromt vor All em die ausgezeichnete Formel von Ulrich Diihring in Frage, die zwar kein Naturgesetz darstellt, aber einem solchen anscheinend sehr nahe kommt und eine ziemlich weitgehende Anwendung linden darf1). Demnach ist fur zwei Spannungen p, #0 und zugehorige Temperaturen #, &Q
19)
Po
-0*! bedeutet die „ Verdampfungsgrenztemperatur", y ist eine Constante.
Winkelmann2) hat diese Formel, anscheinend ohne Diihring's
Arbeit zu kennen, gleichfalls aufgestellt und gepriift.     Diihring setzt
an fur Wasser ^ = — 100;  nimmt man dann noch #0 = 760, also
P
t — 100° und schreibt n  fur
760'
so wird
20)
1
log I)
t = 200 nl°ff* — 100, istgleich der Diihring'schen Constante y.   1) findet er fiir Wasser
aus Regnault's Versuchen gleich 1,3652. Folgende Tabelle zeigt, wie weit Uebereinstimmung mit den Thatsachen vorhanden ist.
p Atmospli.	Siedetemperatur		Differenz
	beobachtet von Regnau.lt »C.	berechnet «C.	
1	100,00	100,00	+ 0,00
V,	82,06	81,71	— 0,35
Y«	65,74	65,36	— 0,38
V.	50,88	50,64	— 0,24
V..	37,35	37,31	— 0,04
%.	25,04	25,14	4- 0,10
V«	13,82	13,95	+ 0,13
/128	+    3,62	+    3,61	— 0,01
I/ /256	—    5,66	—    5,67	— 0,01
*) Neue Gmndsatze zur rationellen Pbysik und Chemie, erste Eolge (1870), S. 70; zweite Folge (1886), S. 115 if.
2) Wiedem. Ann., Bd. 9 (1880), S. 214 ff.aufgestellten solchen Formel uberein.
